Duración: 
ca: 4 min. 



Danza de la curación 

Para el cuarteto de guitarras Tempo 1° 



Guitarra 1 



Guìtarra 2 



Guitarra 3 



Guitarra 4 



Andante moderato (J = 80) 



Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen 

(2010) 



m 



mf 

Andante moderato (J = 80) 



mf 

Andante moderato (J = 80) 



Andante moderato (J = 80) 



7W/ 



# r-# 



Gír. i 



Gír. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 



Da capo 




) Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



2 



Danza de la curación 



■ trrrf f FFFF * 



êâM 



f f f ít 




Gír. I 



Gtr. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 



-m m- 



-m 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



3 



> 



^ -p- -p- 



Gtr. 1 



5 5 



> 



Gtr. 2 



f 



Gtr. 3 



~35L 



Gtr. 4 



ï 



ii V 



Gír. i 



Gír. 2 




Gír. i 



1 



Gír. 4 



p 



) 7t<an Lmí's de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



4 



Danza de la curación 




Danza de la curación 



5 



Gtr. 1 



Gtr. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 




Gtr. 1 



Gtr. 2 




Gtr. 3 



Gtr. 4 



f 



) Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



6 



Danza de la curación 



Allegro moderato ( J = 120) 



Gtr. 1 



35 



mp 

Allegro moderato ( J = 120) 

v 



l^ t r 



Gír. 2 



2 



Gír. 5 



Gír. 4 




Allegro moderato ( J = 120) 



Gtr. 1 



Gtr. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



8 



Danza de la curación 





© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



9 




Danza de la curación 





© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



Gtr. 1 



Gtr. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 




46 



Gtr. 1 



\ Hfp \ 



nxx X X X X X X 



m, 



Gtr. 2 



> 



Gír. 3 



x x x x x x / x x x x x x y 



Gír. 4 



5 ì 5 ì 



h 5 ì 5 



© 7Man Lmí's ûfe Pablo Enríquez Rohen, 2010 



12 



Danza de la curación 




Danza de la curación 



13 




14 



Danza de la curación 



61 Allegro moso (J = 150) 



Gír. 7 




Allegro moso (J = 150) 



Gír. 2 



Allegro moso ( J = 150) 



Gtr. 3 



Gír. 4 



Allegro moso (J = 150) 
(II) 



64 (II) 



Gír. 7 



mf 



f 



mp 



Gtr. 2 



P- 



1Tb 



f 



mp 



Gtr. 3 



2 

/ 



1=^ 



Gír. 4 



2 * 



© 7Man Lmí's ûfe Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



15 



67 (IV) 



Gtr. 1 



f, 



(IV) 



mp 



f 



Gtr. 2 



f, 



(IV) 



mp 



f 
f 



Gtr. 3 



f, 



(IV) 



mp 



f 



Gtr. 4 



/ 



mp 



f 



70 



Gír. 7 



7W/ 



Gír. 2 



7W/ 



Gír. 3 



fr 

7W/ 



Gír. 4 



mf 



) /í<an Lmí's de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



16 



Danza de la curación 



Gtr. 1 



Gtr. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 




Gtr. 1 



Gtr. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 




) Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



17 




18 



Danza de la curación 




Danza de la curación 



19 



Andante moderato (J = 80) 



31 



Gtr. 1 




f 

V 



Andante moderato (J = 80) 



I 



rr r r 



Gír. 2 



Gír. 5 



Andante moderato (J = 80) 

5 3 



Gír. 4 



ï 



s — : 



t — t — t 



Fuera del diapasón 



Gír. 7 



Gír. 2 



Gír. 3 



Gír. 4 




© 7Man Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



20 



Danza de la curación 



95 Allegro moso (J = 150) 



Gír. I 



i i 



mp 



Allegro moso (J = 150) 



Gtr. 2 



mp 



Allegro moso (J = 150) 



Gtr. 3 



Allegro moso (J = 150) 
apagando 



Gtr. 4 



mp 



Gtr. 1 



Gtr. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 




) Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



21 




22 



Danza de la curación 




Danza de la curación 



23 



Gtr. 1 



Gtr. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 



111 rallentando 

r r r 



rallentando 



J J J 




rallentando 



5=1 




114 



Pesante 



Gtr. 1 



r r r r 



Pesante 



Gtr. 2 



J J J J 



Pesante 



Gtr. 3 



Pesante 



Gtr. 4 



J J J J 



J J J J 



) Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 




119 Allegro moderato ( J = 120) 




/ N i 

Allegro moderato ( J = 120) 




f e t flt 



ï 



Allegro moderato ( J = 120) 




/ 

Allegro moderato ( J = 120) 




ï 



1 



f 



© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



25 



121 



Andante moderato (J = 80) 



3X3 



ï 



/ 

Andante moderato (J = 80) 

i 3- 



Andante moderato (J = 80) 



i ^ 1 

/ Andante moderato (J = 80) 

3 



/ 




/ 



© 7t<an Lmí's ûfe Pablo Enríquez Rohen, 2010 



26 



Danza de la curación 



125 



■ trrrf f FFFF * 



êâM 



f f f ít 




Gtr. 1 



Gtr. 2 



Gtr. 3 



Gtr. 4 



-m m- 



-m •- 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



27 



129 



Allegro moso (J = 150) 



Gtr. 1 



Jf > 
Allegro moso (J = 150) 



> > > > 



Gtr. 2 



> > > 

Allegro moso (J = 150) 



> 



Gír. 5 



Gír. 4 




131 



, ritenuto 



3EEÌE 



> 



ritenuto 



mp < ^ 



a==t 



m 



ritenuto 



> 



>> 



a==E 



a==E 



> 



ritenuto 



> 



) 7í<an Lmí's ífe Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Duración: 

ca: 4 min. Guitarra 1 



Danza de la curación 

Para el cuarteto de guitarras Tempo 1° 



Andante moderato (J = 80) 



Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen 

(2010) 







1 




m ■ 


F *r b f 








3 — 


= H 

_, 3 



7W/ 



V 



Da copo 



mf 





7 V 




f f r J | 



> 



m 



> 



S 3 



13 



> 



L> 



> 



17 




21 



5 3 

Allegro moderato ( J = 120) 

♦• 



> > i 



> 



© 7««« Lmw de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



2 

25 



Danza de la curación 



27 


« 


é 


; 






m 


m 





* 




— m 







| 4 J ''l- 


■ 

• 


m 


* 









m 


* 




• 




— 
• 







29 


m 


m 









m 


m 


1 


* 




—m 





f 4 é 




• 


m 


i 




^= 




• 


m 


* 




• 


-* 




# 


* 



31 



ÊÌÉÉ 



m 



3eee 



m/ 



35 




1» |à 










r ■ 


9- 


m 




• 


ÎH 

8 - 


• 




=^^= 


= ^^ = 





















38 



h 



Tabla 



J' î î B 



X XX XX X 



41 



7W, 



\l \l 



î JDJ' « | p b Hf p j 



•m-m-m- 



m 



mp 



44 



X X X X 



Uîi 



mm 



XXX. i^ lll 



> 

h 



X X X X 



dfp î 



XXX 



m-m 



m-m 



m, 



47 



*/ 



m: 



XXX x 



X X X X X x 



! Luìs de Pablo Enríquez Rohen, 2010 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



Q 


. *■ 




r h 


f ~^ 








{jT\^ 







» — ií 











88 



ÍE 



91 



Andante moderato (J = 80) 



Fuera del diapasón 

te % 

Iti »:Ê 



95 



Allegro moso (J = 150) 



(x3) 



tt 



— TT — ji« — • 

ff— f TT T 

m Lir 



99 



(b 



7W/ 



103 



> 



> 



> 



> 




> 



/ 

111 rallentando 



% r r r 




• 




• 


i — tti 


# — | 


# — i 


m 1 


• r- 


■ 





































115 



Pesante 



a tempo 



m- 


m m 1 


m 1 


r ! ! 




r r r r 1 















! Luìs de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



mf 



Danza de la curación 



119 Allegro moderato ( J = 120) 




Andante moderato ( J = 80) 



i — î — i 



123 



V 



g ^Mr 



i 




f f f f f f ,f f f^ 




127 




r t i 



I 3 1 



1 — 3- 



129 



Allegro moso (J = 150) 



> 



131 



ritenuto 



3=t 



r 



mp 



© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Duración: 
ca: 4 min. 



Danza de la curación 

Para el cuarteto de guitarras Tempo 1° 



Guitarra 2 
Andante moderato (J = 80) 



Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen 

(2010) 



mf 



Da capo 






• — 1 


m — 


P í 


• — 


m — | 


m 


1 


m — , 




r * "i 




« — 


• — 


P — n 


w^ 






1 








— v ^ 

















7W/ 



ï 



S TT5 T 

t — E 



> 



_l L_ 



10 



> 



> 



> 



14 



1 1 



,> 



18 



,> 



i m ií 



> 
»» 



Allegro moderato ( J = 120) 



c rr crr 



3=;g 



i i 



mp 




i Jiian Luis de Pciblo Enríquez Rohen, 2010 



2 



Danza de la curación 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



4 

85 



Danza de la curación 



89 



Andante moderato (J = 80) 



ï 



92 



4 



/ 



(x3) 



95 Allegro moso (J = 150) 



ï 



98 



3=fr 



=3 



102 



> 



> 



> 



106 



> 



,> 



i Err r i > Err r 



/ 



110 



J?J J i 



rallentando 

J J J 



3E 



114 



Pesante 



J i J J 



! Juan Luìs de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



5 



117 



a tempo 



119 



Allegro moderato ( J = 120) 



1 J J J =Ê 

7W/ 




fc £ £ f f ftt 



121 Andante moderato (J = 80) 



i j 1 



ì 



m 1 a 



123 



— ir 1 


p — i 


• — , 


• , 


• — i 


• — i 


• 1 




» 


« — 


* 1 


• — - 


• — i 


• — . 


# — i 


1 






* 















* 











_l L_ 



_l I 



_l L_ 



/ 



125 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Duración: 
ca: 4 min. 



Danza de la curación 

Para el cuarteto de guitarras Tempo 1° 



Guitarra 3 
Andante moderato (J = 80) 



Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen 

(2010) 



3 



7W/ 



> 



> 



3 Da capo 



mf 



m 









































































































ij » I ,J]]J_J'^ g 



10 




2 



Danza de la curación 



25 



ï_ 



*/® 



27 


— _-• 


* 


: 






— • 


— • 


— 


* 




—0 







-f^ J 


0 • 


• 


í 






• 


• 


— * 




• 


-* 


— 
m 







29 



ponticello 



31 



/ 



Mezzotasto . JJ^ — 



_=_ 



3 



I 



7W/ 



34 


J-J rN ^-h 






m ì * 


í r 

T 

* — -V 


J 1 1 


— J- 

3i 


f — 1 

t___=! 



/> 



40 



Tabla 







seccc 








$s J 1 7 7 fflJ 


XXX 


-J— * — 7 — 

1 * 


T-í ' 


1 X 


V^-É — 



7n, 



/ 



mp 



43 



ïS 



46 



> 



_B 



5___È 



X X X X X X 



XXX XXX 



' /__■« Lmí's ífe Pablo Enríquez Rohen, 2010 



4 



Danza de la curación 



73 



i ì 



76 



79 



82 



/ 



È 



5= 



P i cJif r i 



-/£ — * 










i 




* p 


1 


w ' 


- — * tt* — 





85 



88 



u 1 Andante moderato (J = 80) 



93 



« # 



« # 



(x3) 



95 Allegro moso (J = 150) 



! Juan Luìs de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



5 



97 



3=f 



J i i 



mp 



101 



> 




- ì 


— 


> 

9-m 


H» 1 


* i ' 


, 


m 




— ì — 












j r * 










> 




— • 





105 



Jïï I J i I J i 



étj r J > JJ ^ 



109 



rallentando 



113 



116 



Pesante 



a tempo 



119 



Allegro moderato ( J = 120) 



7W, 




te 



ffff rrrr 



/ # 3 

l 21 Andante moderato (J = 80) 



V 41 ■ 
















ft»ll :l Y =| 




1 J \rm 


— • 









' J 




—1 



123 

























i.. 


* 


4 


4 





f 



' Lm« Pablo Enríquez Rohen, 2010 



6 



Danza de la curación 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Duración: 
ca: 4 min. 



Danza de la curación 

Para el cuarteto de guitarras Tempo 1° 



Guitarra 4 



Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen 

(2010) 



Andante moderato (J = 80) 







4r= 




y 


• — 


p 






— J 




3 








* 


JL^ ^ 


uw ' 








— P v 










3 


3 

V» 


9 • 






3 
















L^ 0 






■ 


* 




4 










• 


1 • 


: 

3 


— é 

. 




• 



7W/ 



3 

4t 












3 








^ 


9 0 


















— « 





— • 


' • 


' • 


: 




• 


' • 




• 


• 


1 • 


' • 





7 




• 




— • 


• 


m 




3 






J LtíYC 

— 






-é 




■ 




J 

3 





11 



























M-J 


4 


4 


4 \>4 \> 0 









• 

■. 


— J 

. 


^ : • 






-« 


— • 


^ — : • 






13 






i.-m 


H-J 






u 














i.-m 


H-J 














fl 


5 


—m 


-! • 




•t 


m 




—m 


-! • 





' Lm« de Pablo Enríquez Rohen, 2010 




© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



4 



Danza de la curación 



Hoja en blanco para un mejor cambio de hoja 



© Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



49 



n n 



-4-m ^-F^ 




*■ 2 tt 



«■ 2 ff 



/ 



52 



jp r- 






i~m 
















8 i « 


-t^ J 


• 


1 




• 


■ 




pï* J 


• 


2 -V 





55 



m 



m 



58 



61 



Allegro moso (J = 150) 



(II) 



66 



7W/ 



(IV) 



2 * 
/ 



__+ 



fr 
/ 



fr 
m / 



71 



f 



76 



(IV) 



=3* 



= tf 



= t< 



81 



(V) 



-■ 4 



! Lm« de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



6 

86 



Danza de la curación 



3_ 



Andante moderato (J = 80) 



91 























3 




















m 







=s 


í 

• 


s 

0 


i 

1 





















93 



tt_E_ffi___£____f 



a a 



3 t * 



==9 



(x3) 



95 Allegro moso (J = 150) 
apagando 



=: — 



: — $ 



mp 



97 













































. 




■' 

m 










■ 










■ ' 

• 










■' 





101 ordinario 



105 




1 1 











. . t-i-P- 


£p_ 


- J 


_. J # 




_. d m 




— - — ____^ 


3- 

- * 



f 



-Jf * 









. r 




rallentando 
_H+_ 






« 


— 










. è m 


é 


1 






— TT — 


v v 1 

• 


1 




w — — | — 


m 


' 




. d m 


• 


1 





113 



Pesante 



35 



JJJJ ' J" 



ffff 



! Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, 2010 



Danza de la curación 



7 



117 



a tempo 



Allegro moderato ( J = 120) 



119 




tfffmtt 



ï 



9 



f 



Andante moderato ( J = 80) 













V 

1 — 


m — 


P 






— 


3 








J 




— * — , — 


w 


» 






v v 


^ -- ^ 







/ 

125 


5 




3 


♦ 




-« 


i 'X 

3 


p 
































« « 




3^1 






m 


■4 


— m 

í 


1 0 


' • 






^ 

■ 


i # 




0 


0 


' 0- 







127 








— * 


j 

0 


0 




3 




■ 








4 


4 


■ 




J :z£ 



129 



Allegro moso (J = 150) 



131 



> > > > 



ritenuto 



5=£ 



83« 



© 7««« Lmw ífe Pablo Enríquez Rohen, 2010 



